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Onemli Guvenlik Yonergeleri 

Giivenliginiz icin cihazi her zaman topraklanmis bir prize baglayin. Bu 
cihazla beraber her zaman birlikte verilen ya da ulusal guvenlik 
standardlariniza uyan, dtizgun bir sekilde topraklanmis fisi olan bir 
kablo kullanin. Bu cihaz, giic kablosu prizden cekilerek giicten 
ayrilabilir. Bu yiizden cihaz kolay erisilebilir bir giic prizine yakin bir 
yere yerlestirilmelidir. 

Elektrik carpmasi tehlikesinden korunmak icin, monitdriin kapagini 
acmaym. Icinde servis yapdabilecek herhangi bir parca yoktur. Bu 
parcalara sadece yetkili servis gorevlileri servis verebilir. 

Bir ekran cevrebirimi baglanirken ya da bagiantisi kesilirken PC 
elektrige bagb olmamalidir. 

HP monitorii cihazim se?tiginiz i9in te§ekkiirler. 

Rahatligmizi ve iiretkenliginizi en yiiksek diizeye cikarmak i?in, 9ah§ma 
alaninizi dogru hazirlamaniz ve HP cihazim diizgiin bir §ekilde 
kullanmaniz gerekir. Biz bu diisiinceyi temel alarak, belirli ergonomi 
ilkelerinine dayanan bazi kurulum ve kullanim onerileri geli§tirdik. 

HP bilgisayarlarmm sabit diskine yiiklii, Rahat ?ali§ma ilkelerinin 
9evrimi9i siirumiine bakabilir veya a^agidaki web adresindeki HP 
Working in Comfort (Rahat Cahjma) web sitesini ziyaret edebilirsiniz: 
http : //www. hp. com/ergo/ 

Monitor olduk9a agirdir (agirhgi teknik spesifikasyonlarda gosterilmistir). 
Monitorii kaldirirken veya tasirken ikinci bir kijiden yardim almanizi 
oneririz. 

Bir e§kenar vi9gen i9indeki, ucundaki ok isareti bulan simsek simgesi, 
kullamcilan elektrik 9arpmasina yola9abilecek miktarda yahtimsiz 
"elektrik tehlikesi"ne kar§i uyarmayi ama9lar . 

Bir e§kenar ii9gen i9indeki iinlem i§areti, cihazla beraber kullanilmasi 
gereken onemli i^letim ve servis yonergeleri oldugu konusunda 
kullamcilan uyarmayi ama9lar. 
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Yeni Monitorunuzun Ozellikleri 

HP monitorii, Flatron 17 in? (16 in? izlenebilir alana sahip), yiiksek 
56zuniirluklu, birden ?ok eszamanh renkli monitordiir. Birden cok 
eszamanh, monitoriin cesitli video modlarim destekledigi anlamma gelir. 
Tiim Hewlett-Packard bilgisayarlanyla beraber kullanilmak iizere 
optimize edilmistir. 

HP renkli monitor asagidaki ozelliklere sahiptir: 

• 17 in? yassi tup, 1 6 in? izlenebilir alan ve mukemmel grafikler icin 0.24 
mm nokta araligi. Yansitmayi en aza indirgemek icin yansitmasiz ortii. 

• 75 Hz yenileme hizlarinda 1280 x 1024 video modlarim destekler. 

• Ekrandaki yonergeleri kullanarak resim ayarlamasi. Resimlerin kalite 
ve konumunu en iyi hale getirmek icin renk sicaklik ayari ve resim 
manipiilasyon denetimleri. 

• Monitoriin guc tiiketimini otomatik olarak azaltmak iizere, uygun 
donamma sahip HP bilgisyarlarmdan denetlenebilen monitor gii? 
yonetimi sistemi (VESA 1 standardi). Bir ENERGY ortagi olan HP, bu 
iiriiniin enerji verimliligi acisindan ENERGY STAR kurallarma uygun 
olmasi i?in gereken ?abayi gostermistir. 

• Monitoriin uygun donamma sahip HP bilgisayarlarma kendini 
tamtabilecegi monitor Tak ve Kullan ozelligi (VESA DDC1/2B 
standardi). 

• ISO 9241-3/-7/-8 ergonomik standartlarma uyum. 

• isve? Ulusal Oleum ve Test Kurulu'nun elektrik ve elektrostatik 
emisyonlan list simn MPRII kurallarma uyumludur. 

• HP monitoriinuz TC099 gereksinimlerine uyumludur. (Bkz.: "TC099 
Ecology Energy Emissions Ergonomics" page 25). 



l. 



VESA: Video Elektronik Ozellikleri Standartlan Dernegi 
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Monitorunuzu Kurma 
Monitoriin konulacagi yer 

Monitorunuzu diiz, saglam bir yere yerlestirin. Cahsma tarafinin asm 
sicakhk, nem ve elektromanyetik alanlardan uzak olmasma ozen gosterin. 
Elektromanyetik alan kaynaklari asagidakiler olabilir: Transformatorler, 
motorlar ve diger monitorler. 

Kablolari baglama 

1 Herhangi bir kabloyu baglamadan once bu el kitabmm ba^langicmdaki 
giivenlik yonergelerine bakm. Monitoriiniizun ve bilgisayarmizin 
kapah olmasma ozen gosterin. 

2 Video kablosunu, bilgisayarmizin video 9ikis noktasma baglayin (15 
pimli fi§e sahiptir). Fis iizerindeki vidalan sikm. 

3 Giic kablosunu monitore takm. 

4 Giic kablosunu prize takin. 




Bilgisayarmzm video kablosu konektoriinun konumu, gosterilenden farkh 
olabilir. Gerekirse bilgisayanmzla birlikte sunulan el kitabma basvurun. 
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Suruculeri Yukleme Sekli 

Windows 95 veya Windows 98 isletim Sistemleri: 

HP Monitorleri, Windows 95/98 isletim sisteminizin Tak ve Kullan 
islevinden yararlanmanizi saglamak iizere monitoriiniiziin optimizasyonu 
i9in tarn kontrolii elinize veren bir siiriicuyle beraber gelir. 

Bu siiriiciiyu yiiklemek icin asagidaki adimlan izleyin: 

1 'Baslaf diigmesine tiklatm. 

2 'Ayarlar' se9enegini se9in ve 'Denetim Masasi' se9enegini tiklatin. 

3 'Goriintii' simgesini 9ift tiklatm ve 'Ayarlar' sekmesini se9in. 

4 'Geli§mi§ Ozellikler' sekmesini se9in. 

5 'Monitor' sekmesini se9in ve kullandigmiz HP Monitor'iinii se9mek 
iizere 'Degistir' diigmesini tikatm. 

6 'Diski Var...' diigmesini tiklatin. 

7 'Gozat...' diigmesini tiklatm. 

8 CD ROM'unuzdan '\Driver' dizini altindan 'HPMON XX.INF' 
dosyasim bulun ve se9in. 

9 'Tamam' diigmesine basin ve 'Modeller' kutusunda monitoriiniiziin 
tiiriinii se9in. 

isletim sisteminiz ve HP Monitor'uniiz en iyi kosullarda 9alismak iizere 
kurulmus. olur. 

Windows 95/98 siiriimiiniiz farkhysa veya daha ayrmtih yukleme 
bilgilerine ihtiyacimz varsa liitfen Windows 95/98 kullanici el kitabma 
bakm. 

HP HPMON XX.INF siiruciisiinii diizenli olarak, her yeni monitor 
siiriimiinden sonra giincelle^tirilmektedir. En son, giincel siiriimii edinmek 
i9in HP Monitors Support web sitesine bakabilirsiniz: 

http : //www . hp . com/go/monitorsupport 
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Monitorunuzu Kullanma 



Asagidaki resimde monitorii cahstiran islev tuslanmn yerleri 
gosterilmektedir. 





Menu 



Giri§ 



Guq Gostergesi 



GLig Dugmesi 



Gug Dugmesi 

Bu diigmeyi monitorii acip kapatmak icin kullanm. 

Gug Gostergesi 

Monitor normal bir sekilde cahsirken giic gostergesinin rengi yesildir. 
Monitor DPM (Enerji Tasarrufu) modundaysa (bekleme / askida / giic 
kapah) gostergenin lsigi sanya doniisiir. 

Menu Dugmesi 

Ekran goriintii meniisiine girip 9ikmak icin Menii diigmesini kullanm. 

Kontrol Dugmeleri 

Bu dugmeleri, ekrandaki goriintii meniisiinden gereken ozellikleri secmek 
veya ayarlamak icin kullanm. 

Giris. Diigmesi 

Bu diigmeyi ekrandaki goriintii meniisiine secimlerinizi girmek icin 
kullanm. 

Bilgisayarmizm giic yonetimi islevi diizgiin bir sekilde cahsiyorsa, 
monitorii acip kapatmamz gerekmez. Bu, otomatik olarak gerceklesir. 
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Menii - Kontrol ve Ayar 

Monitoriin resim boyutu, konumu ve cahstirma parametrelerinde ayar 
yapmak Menii ozelligiyle kolay ve hizh bir hale gelmistir. Asagida 
kontollerin kullammmi size tanitmak amaciyla kiigiik bir ornek verilmistir. 



O *0 0> O 

Vr 



Resim ayarim yapmadan once monitoriin dengeli hale gelmesi icin 30 
saniye kadar bekleyin. 

Menii ozelligini kullanarak ayar yapmak icin, asagidaki islemleri sirayla 
yerine getirin. 

1 Menii Diigmesine basm. Menii goriintiilenecektir. 

2 Bir isleve erismek icin (boyut, bicim, renk v.b.) ft veya y 
Diigmelerine basin, istediginiz simge vurgulandiginda \n\ Giris 
diigmesine basm. 

3 Birimi istenen diizeye ayarlamak icin f veya Dugmelerini 
kullamn. 

4 Degisiklikleri H Giris Diigmesine basarak kabul edin. 

5 Menii Diigmesine basarak Menii'den 91km. 
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Menii - Se^im ve Ayar 

A§agidaki boliimde Menii sistemi icindeki birimlerin bir ozeti 
verilmektedir. 

A§agida Menii i9inde gosterilen simge, simge adlan ve simge tammlari 
listelenmi§tir. 



Parlaklik/Kar§itlik 

1 ET^hTtf mChTfoSTI — I 




Cl-i ^ (j (ri 




Simge 



Simge Tanimi 

Parlakhk 

Ekran parlakhgini ayarlarken kullanihr. 
Kar§ithk 

Ekranda istenen kar§ithgi ayarlar. 




CD 
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Renk 



Renk meniisuyle kullanici ekranin rengi ayarlanabilir. 

1 C£L^E I 



rr-ta-ET 

TEMP 

BED 

■jr.-EEN 

BLUE 



Simge Adi 


Simge Tanimi 


Preset 


Kullanici onayarh renk sicakhklanndan birisini segebtlir. 


(Onayar) 


6500K: Hafif kirmizimsi beyaz. 


9300K: Hafif mavimsi beyaz. 


Temp. 


Kullanici renk sicakhgini istenen §ekilde ayarlayabilir. 


(Sicak.) 




Red 


Kendi renk diizeylerinizi 6zelle§tirmek igin. 


(Kirm.) 




Blue 


Kendi renk diizeylerinizi 6zelle§tirmek icin. 


(Mavi) 




Green 


Kendi renk diizeylerinizi 6zelle§tirmek icin. 


(Yesil) 
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Konum 

izlenebilir alani sola/saga veya a§agi/yukan hareket ettirmenizi saglar. 

1 na-ajTBHT 




Simge 



Simge Tanimi 
Dikey Boyut 

Resmi yukari/asagi hareket ettirmek igin. 



SI 



Yatay Boyut 

Resmi sola/saga hareket ettirmek igin. 
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Boyut 

izlenebilir resmin boyutunu ayarlamamza olanak verir. 

i was r 




Simge Simge Tanimi 

i— j— I r*-| Dii§ey Konum 

'— L ^ -1 Resim geni§ligini ayarlamak igin. 



Yatay Boyut 

Resim yiiksekligini ayarlamak igin. 
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Bigim 

izlenebilir alanm bigmini ayarlamaniza olanak saglar. Bu ozellikleri 
ayarlarken, resim geni^ligini ve yuksekligini, kenarlan goriinebilecek 
boyuta ayarlaym. Resmin kenarlanni, bazanin kenarlariyla kar§ila§tinn. 





1 — ijjtrp — i 

□ n p □ 


w 






Q i » □ 

G ■ * TJ 

a - D 

□ * f LJ 

D * » H 

e ■ * h 


•* 



Simge Tanimi 
Yan igne Yastigi 

Resmin ige ve disa dogru bukulmesini dogru bir 
sekildeayarlamakigin. 

Yan igne Yastigi dengesi 

iki kenann bukulme dengesini duzeltmek igin. 

Yamuk 

Geometrik bozulmayi duzeltmek igin. 
Paralelkenar 

Bu kontrol ekran resminin egilmesini ayarlar. 
Ust Kose 

Goruntulenen remin ust kismmin diizensiz 
bozulmasmi duzeltmek igin. 

Alt Kose 

Goruntulenen resmin alt kismmin diizensiz 
bozulmasmi duzeltmek igin. 

Egilme 

Resim yoniinii duzeltmek igin. 



Simge 

na 

on 
no 

□ n 

□ a 

o □ 
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Kurulum 

Bazi kurulum se9eneklerini ayarlamaniza olanak saglar. 





I SETUP | 




VIEEQ- LEVEL 




HSC 






LMG1MGE 


H i HLLI5H 


L.' 






-■- 







Simge Tammi 

Bu birim monitoriin girdi sinyal duzeyini secmek igin kullanihr. Birgok 
PC uzerinde kullanilan normal diizey 0.7 V'dir. Ekran aniden 
parlakla§ir veya bulanikla§irsa, lutfen 1.0 V degerini segin ve yeniden 
deneyin. 

DDC i§levini secmek icin (ACIK/KAPALI). 
Kontrol adlarimn goriintulendigi dili segmek icin. 

Menu penceresi konumunu ekranda ayarlamak icin. 



Simge Adi 

Video Level 
(Video Diizeyi) 



DDC 

Language 
(Oil) 

OSD Position 
OCD Konumu 
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Ozel 

Ozel secenekleri ayarlamamza olanak saglar. 
1 iTEJAL I 



LLtJUJ» 




□ K 


HE-CALL 


p- 


Lh 


nine 


I 


H: Ut: U 




w- 


H:W 


PLnirv 




Ki 



L5CP nee 



Simge Adi 
Degauss 



Recall 
(Ba§a 
alma) 

Moire 



Convergence 
(Toplama) 

Purity 
(Safhk) 



Simge Tanimi 

Bazi resim ve renkleri hatali gosteren ekranin manyetikligini el 
ile diizeltmek icin. 

Monitor fabrikada onayarlanmis. bir modda cahsryorsa, bu, 
kontrol resim boyutunu, konumunu ve bicmini fabrikada 
onayarlanmis. degerlere getirir. 

Bu, moire'i azaltmamza olanak verir (moire Yatay Tarama 
Satin ile periyodik nokta ekranmin kansmasmdan 
kaynaklanir). Normal olarak kapahdir (OFF/H:0/V:0). Moire 
ayarlan ekranin odagim etkileyebilir. Moire islevi acikken 
ekrandaki resim biraz titreyebilir. 

Kirmizi ve mavi alanlann hizalarmi ayarlamada kullanihr. 



Renkler e§it dagilmiyorsa resmin genel goriinumunii 
ayarlamada kullanihr. 
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Goze Etkiyi En Aza indirgeme 

Ekranm titremesini ve goze zaran en aza indirgemek iizere, se?ili 
96ziinurluk icin desteklenen en yuksek resim yenileme hizmi se?in. 
Yenileme hizi olarak 85 Hz kullanmaniz onerilir. Resim yenileme hizi, 
saniye basma resmin yenilendigi hizdir. 

Enerji Tiiketimini En Aza indirgeme 

Bilgisayanmz VESA monitor gii? yonetimini destekliyorsa (bir9ok HP 
bilgisayannda bulunur) monitoriin kullandigi giicii en aza 
indirgeyebilirsiniz. Kullanabileceginiz iki guc tasarruf modu vardir: 

• Suspend modu 1 (8W'dan daha az guc kullanir). Bu modda, monitoriin 
on panel gostergesi sandir. 

• Active off modu ( 3W'dan az guc kullanir). Bu modda monitoriin on 
panel gostergesi sandir. 

Bu gii9 tasarruf modlarmi ayarlamak i9in bilgisayannizla beraber gelen el 
kitabina bakm. Ekranmizda resim goriintiilenmiyorsa, once on panel 
gostergesi lsigim kontrol edin, ekraniniz gii9 tasarrufu modunda olabilir. 

Desteklenen Video Modlari 

Monitoriiniiz asagidaki tabloda gosterilen standart modlarla beraber gelir. 
Aynca, ara video modlarmi da destekler. Ara modlar kullanihrken, 
goriintiilenen resim on paneldeki diigmeler kullamlarak en iyi hale 
getirilebilir. Modlarm hi^biri iqi<;e ge9mis degildir. 



Fabrika Onayar Modlari: 



Qozuniirluk 


Yenileme Hizi/Hz 


640x400 


70 


640x480 


60, 75, 85 


800 x 600 


75, 85 


1024x768 


75, 85 


1280x 1024 


60, 75 



Onerilen Mod: 1024 x 768 @ 85Hz 



1. Suspend modu, dikey sync, video deneUeyicisi tarafindan kesildiginde etkinle^ir. 

2. Active off modu, hem dikey hem de yatay sync video deneUeyicisi tarafindan kesildiginde olu§ur. 
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Sorun Giderme 

Hewlett-Packard '1 aramadan once asagidaki noktalari kontrol edin: 

Resim yok ve LED kapali. 

• Monitor a9ik mi? 

• Giic kablosu diizgiin baglanmis mi? 

• Elektrik prizine baglanmis. mi? 

• Monitorii desteklenen coziiniirliige daha onceden ayarlanmi? bir baska 
PC ile sinayin. 

Resim yok ve LED acik. 

• Monitor giic tasarruf modunda olmamahdir. 

• Kar^itlik ve parlakhgi kontrol diigmelerini kullanarak Menu 
araciligiyla ayarlayin. 

• PC agik mi? 

• Video kablosu pimlerinin hepsi diiz mii? 
Renkler saf degil. 

• Monitoriinuziin Degauss ayarmi yapin. 

• Monitoriiniizu kapatm ve 30 dakika sonra yeniden agin. 

Resimler merkezi degil. 

• Resmi kontrol diigmelerini kullanarak Menii araciligiyla ayarlayin. 

Resimler net degil. 

• Basa al (Recall) ozelligini kullanm. 

• Karsitligi kontrol diigmelerini kullanarak Menii araciligiyla ayarlayin. 

• Moire azaltmayi sifir olarak ayarlayin. 
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Teknik Spesifikasyonlar 



r^i i~ o i n ji ti i i i 

RESIM TUPU 


Boyut 


17 ing, izlenebilir alan boyutu 16 
ing 


Nokta arahgi 


0.24 mm 


Yuz Plakasi 


genis yansitma engelli 
anti-statik kaplama 


ARABiRiM 


Video Kablosu, 15 pimli mini D-SUB Konektor 


TADAMA CIU'I IPI 
1 AKAMA olr\Llol 


Yatay 


30 - 85kHz 


Dij§ey 


50- 160 Hz 


IWIAK^ PH7I IMI IRI I IK 


1280 ¥ 1024 @75Hz 


ONERiLEN 
QOZUNURLUK: 


1024x768@85Hz 


ISINMA SURESi 


En iyi performans duzeyine ula§mak igin 30 dakika 


MAKS. PIKSEL AYARI 


<135MHz 


RESiM BOYUTU 


Standart Boyut: 310(W) ¥ 230(H)mm 
Maksimum Boyut: 325(W) ¥ 244(H)mm 


GUC YONETIMI 


Agik130W (mak.) 


Stirekli yesil LED 


Standby modu 8W (mak.) 


Surekli sari LED 


Suspend modu 8W (mak.) 


Surekli sari LED 


Active Off3W (mak.) 


Surekli sari LED 


Kapali 3W (mak.) 


LED kapali 


GUC KAYNAGI 


100-240Vn, 50/60HZ 
Akim 2A 


iSLETME ORTAMI 


Sicaklik 


0 xC-40 *C 


Nem 


%10RH-%80 RH (nemsiz) 


SAKLAMA ORTAMI 


Sicaklik 


-20 xC - 60 xC 


Nem 


%8 RH - %85 RH (nemsiz) 


KABiN BOYUTLARI 


435(H) 41 5(W) 442(D) mm 


AGIRLIK 


19 kg 


EGiLEN / DONEN 
AYAK 


Egilme Agisi 


-5x-+15x 


Donen Agisi 


- 45x - +45x 
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Bakim ve Temizlik 

Monitoriin iizerine hi§bir §ey koymaym. £unkii bu, monitor bo§luklarmm 
kapanmasma ve asm lsinma yiiziinden monitoriin zarar gormesine neden 
olabilir. Monitoriin iizerine veya icine, sivi bir maddenin bula§masina 
engel olun. Ekranin omriinii en yiiksek diizeye 9ikartmak resim tiipiine 
zarar gelmesini onlemek i^in (aym resmin ekranda 90k uzun bir siire 
kalmasindan kaynaklanan yanik fosfor) asagidakiler onerilir: 

• Monitorii gii? yonetim sistemiyle (HP bilgisayarlarmda) veya bir ekran 
korayucusu programla beraber kullamn. 

• Karsjitlik ve parlakhgi uzun siireler igin maksimum diizeye 
ayarlamaktan kacmm. 

• Gii? yonetim sistemi ya da ekran koruyucusuna sahip degilseniz, 
monitorii kullanmadiginzi zamanlarda kapatin veya parlaklik ve 
karsithgi minimum diizeylere getirin. 

Monitoruniiziin lsitmaya, statik elektrige karsi bir kaplamasi vardir. 
Monitoriin ekran kaplamasina zarar gelmesini onlemek icin ekram 
temizlerken ev temizliginde kullandigimz normal bir cam temizleyicisi 
kullamn. Ekram temizlemek i^in: 

1 Monitorii kapatin ve gii? kablosunu listen cekin (kabloyu degil, fisi 
9ekmelisiniz). 

2 Suda goziilmus temizleme maddesini siirdiigiiniiz yumusak pamuklu 
bir bezle ekram yava§9a silin. Temizleme maddesini ekrana dogrudan 
piiskiirtmeyin. Temizleme maddesi monitoriin i9ine sizabilir. 

3 Temiz, yumusak bir bezle kurutun. Florid, asit ya da baz i9eren 
temizleme malzemeleri kullanmaym. 



£evrenin Korunmasiyla ilgili Bilgiler 

HP'nin 9evre korumaya kar§i kararh bir tutumu vardir. HP monitoriin 
9evreye olasi en fazla saygi gosterilecek sekilde iiretilmistir. 

HP, kullamm omriiniin sonuna gelmis eski monitoriinuzii geri alabilir. 
HP'nin bir9ok iilkede iiriin geri alma programi vardir. Toplanan iiriinler, 
Avrupa veya ABD'deki HP donu§turme merkezlerinden birine gonderilir. 
Olabildigince 90k pargasi yeniden kullanilir. Kalan par9alar donii^turme 
islemine tabi tutulur. Ozel bir kimyasal islemde zararsiz bilesenlere 
doniijturiilen piller ve zehirli olma olasiligi olan maddelere onem 
gosterilir. HP'nin iiriin geri alma programiyla ilgili daha fazla ayrmti i9in 
bayinize veya en yakmmizdaki HP Satis. Biirosu'na ba^vurun. 

Monitorde kullamlan katot i§in tiipii kadmiyum i9ermez. 
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Donanim Garantisi 



BOLUM I - HP Genel Donanim Garantisi 
Genel 

isbu HP Monitorii Donanim Garanti Bildirimi size (miisteri), HP'den (iiretici) acik 
garanti haklari saglar. 

AVUSTRALYA VE YENi ZELANDA'DAKl MUSTERi iSLEMLERi 1C1N: 
iSBU BiLDiRGEDEKI GARANTi KOSULLARI, YASALARIN iZiN VERDiGi 
SINIRLAR iCiNDE, URUNUN SiZE SATISINDAN KAYNAKLANAN 
ZORUNLU YASAL HAKLARA EKTlR VE BUNLARI DISLAMAZ, 
KISITLAMAZ VEYA DEGiSTiRMEZ. 

ULKENIZDEKi YASALAR SiZE BASKA GARANTi HAKLARI VEREBiLiR. 
BU DURUMDA, YETKiLi HP BAYISi VEYA HP SATIS VE SERVIS 
BUROSU SiZE AYRINTILI BiLGi VERECEKTiR. 



Garanti onarimi veya degi§tirmesi. 



Model 


Garanti Donemi 


Sunulan Servis 




D8906 


Asil son kullanici satis sirasmda 
daha kisa sureli bir garanti igin 
anlasmamissa 3 yil 


Diinya Capinda: ilkyil yerinde 
servis ve sonraki iki yilda HP 
veya onanma yetkili bir satici 
servis merkezine iade. 


A 






Yalnizca ABD ve Kanada'da: 

Ug yil HP veya onanma yetkili 
bir satis servis merkezine iade. 


B 






Yalnizca Avrupa: 3 Yillik 
Ertesi is Gunii Yerinde 
Degisim (degi§tirme). 


E 




1 yil 


Japonya: Biryil sureyle HP 
veya onanma yetkili servise 
iade. 


D 



Hewlett-Packard (HP) bu monitor donanim uruniinu veya aksesuanm, malzeme ve 
i§cilikten kaynaklanan hatalara karsi, iiriiniin son kullamciya teslim tarihinden 
baslayarak, yukanda belirtilen garanti siiresi icin garantiler. 

HP, HP donammimn kesintisiz veya hatasiz cahsacagmi garantilemez. 
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Uriiniinun garanti doneminde HP, iiriinii makul bir sure icinde garantilenen diizeye 
uygun bir sekilde onaramaz veya degistiremezse, HP yetkili bayii veya HP'nin 
atadigi diger bir kurulusa iiriinii gecikmeden iade ettiginiz takdirde size geri odeme 
yapilir (iiriinii satin aldiginiz fiyat tutannda). Aksi belirtilmedigi veya HP ile yazili 
olarak baska bir anlasma yapilmadigi siirece, donanimin hepsi tiim sistem islemci 
birimiyle beraber iade edilmelidir. HP yazihmi, HP iiriin el kitabmizda yeralan HP 
Yazilim iiriinii Smirli Garantisi kapsammdadir. Aksi belirtilmedigi siirece ve yerel 
yasalarm izin verdigi olciide, donanim iiriinlerinde (performansi yeni parcalara es) 
yeniden iiretilmis parcalar veya onceden anzi kullamma tabi olmus parcalar 
bulunabilir. HP donanim iiriinlerini (i) onceden kullamlmis olabilecek ancak 
onanlan veya degistirilen iiriiniin performasma es iiriinlerle (ii)performansi yeni 
iiriinlere es yeniden iiretilmis veya onceden anzi kullamma maruz kalmis parcalar 
iceren iiriinlerle degistirebilir veya onarabilir. 

Satin Alma Kaniti ve Garanti Donemi 

Donanim iiriiniiniiz icin garanti doneminde servis veya destek almak icin, 
iiriiniiniiziin teslim tarihini belirlemek iizere, iiriiniin asil satm alma tarihini 
gosteren bir beige gerekebilir. Teslim tarihi bulunanmiyorsa, ya satin alma tarihi 
ya da iireticinin tarihi (iiriiniin iizerindeki) garanti doneminin baslangici kabul 
edilir. 

Garantinin Sinirlandirilmasi 

Garanti asagidaki durumlardan kaynaklanan anzalara uygulanmaz: (a) uygun 
olmayan bakim veya yapilandirma (b) HP tarafindan saglanmamis yazilim, 
arabirim, parca veya sarf malzemeleri; (c) yetkisiz onanm, bakim, degisiklik veya 
kotiiye kullamm; (d) iiriiniin yaymlanmis isletim spesifikasyonlarimn dismda 
calistinlmasi; (e) kullanildigi yerin uygun olarak hazirlanmamasi ya da bakimmm 
uygun olmamasi veya (f) isbu Garanti Bildirimi'nde acikca belirtilen diger 
dislamalar. 

HP MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTY, WHETHER WRITTEN OR 
ORAL, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT. 

TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LOCAL LAW, ANY IMPLIED 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY 
SET FORTH ABOVE. 

Sorumluluklarin ve Tazminatlarm Sinirlandirilmasi 

iLGiLi YEREL YASALARIN iZiN VERDigi OLCUDE, BU GARANTi 
BiLDiRiMiNDEKI COZUMLER YALNIZCA SiZIN OZEL 
COZUMLERiNiZDiR. HP HiCBiR DURUMDA, GARANTi, KONTRAT, 
YASA DI§I EYLEM VEYA HERHANGi BiR YASAL TEORiYE DAYANSIN 
VEYA DAYANMASIN VERi KAYBI VEYA DOGRUDAN, DOLAYLI, ARIZI 
VEYA SONUC OLARAK OLU§AN HiCBiR ZARARDAN SORUMLU 
OLMAYACAKTIR. 

Yukanda aciklanan sorumlulugun sinirlandirilmasi, yetkili bir idarenin mahkemesi 
tarafindan bu kosullarla satilmis HP iiriiniiniin arizah oldugu ve dogrudan 
yaralanmalara, oliime vaya mali kayba yol actigi karan verildigi takdirde gecerli 
olmayacaktir. Yerel yasalarm izin verdigi olciide, HP'nin mali hasar tazminati 
50,000 ABD Dolanm veya ilgili zarar yolacan iiriiniiniin satis fiyatim (hangisi 
biiyiikse) gecemez. 
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BOLUM II - 2000 Yih Garantisi 

HP, isbu HP Uriinii ile beraber saglanan HP Sinirh Garanti Bildirimi'nin ko§ul ve 
smirlamalanna uyarak, isbu HP iiriinunun, HP tarafindan saglanan iiriin 
belgelerine (yazilim ekleri ve yiikseltmelerini yiikleme yonergeleri dahil) uygun 
olarak kullanildiklan takdirde ve HP urunii/iiriinleriyle beraber kullanilan diger 
buriin uriinlerin (ornegin donanim, yazilim, sabit yazilim) beraber tarih 
degitinnelerinde hata olmamasi ko§ulyla, tarih verilerini (hesaplama, karsilastinna 
ve siralama dahil ancak bunlarla sinuii olmadan) yirminci yiizyildan yirmibirici 
yiizyila geciste, atik yil hesaplan da dahil 1999 ve 2000 yillan arasmda hatasiz 
olarak i§leyecegini garantiler. 2000 Yih garantisi 31 Ocak 2001 tarihine kadar 
gecerlidir. 
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Diizenleme Bilgileri 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer's Name: HP France 
Manufacturer's Address: 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 
38053 GRENOBLE CEDEX 09 -FRANCE 

Declares, that the products: 

Product Name: 17-inch Color Monitor 

Model Number: D8906A* (the "*" can be any alphanumeric character). 

Conform(s) to the following Product Specifications: 

SAFETY -International: IEC 60950:1991 + A1 + A2 +A3 +A4 / GB4943-1995 

-Europe: EN 60950:1992 + A1 + A2 +A3 +A4+A1 1 

ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY 

-CISPR 22:1993+A1+A2 / EN 55022:1994 +A1+A2 Class B 1 > 

-EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD 

IEC 801-3:1984 -3V/m 

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1993 - 1 kV Power Lines 



- IEC 61 000-3-3: 1 994 / EN61 000-3-3:1 995 
-GB9254-1998 

- FCC Title 47 CFR, Part 15 class B 1 > 

- ICES-003, Issue 3 

- VCCI-B 

-AS/NZ 3548:1995 
Products bearing the CE marking < 2 ' also comply with: IEC 61000-3-2:1995 



Those products comply with requirements of the following Directives and carry the CE marking accordingly: 
EMC Directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC, both amended by the Directive 
93/68/EEC. 



1) This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference, and 

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired 

operation. 

2) All products sold in the European Economic Area (EEA) bear the CE Marking. 



Grenoble, November 2000 



Quality Manager 

For Compliance Information ONLY, contact: 

USA contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover 
Street, Palo Alto, CA 94304. (Phone (650) 857-1501). 
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Notice for the USA: FCC Class B Statement 

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement 
Warning: 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the 
following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the distance between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment to an outlet on a different circuit to the one the receiver is 
connected to. 

• Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.H 

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted using HP-supported 
peripheral devices and HP shielded cables, such as those you receive with your 
system. Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could 
void the user's authority to operate the equipment. 

Notice for Canada 

This Class "B" digital apparatus complies with all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations (ICES. 003). 

Cet appareil numerique de la Classe B est conforme a toutes les exigences du 
reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

X-Ray Radiation Notice 

When operating, this product emits x-rays; however, it is well shielded and meets the 
safety and health requirements of various countries, such as the Radiation Act of 
Germany and the Radiation Control for Health and Safety Act of the United States. 
Radiation emitted by this product is less than 0.1 mR/hr (luSv/hr) at a distance of 10 
centimeters from the surface of the cathode ray tube. The x-ray radiation primarily 
depends on the characteristics of the cathode ray tube and its associated low voltage 
and high voltage circuitry. Internal controls have been adjusted to ensure safe 
operation. Only qualified personnel should perform any internal adjustments as 
specified in the service manual for this product. Replace the cathode ray tube with an 
identical CRT only. 

Safety Warning for USA 

If the power cord is not supplied with your monitor, select the proper power cord 
according to your national electric specifications. 

• USA: use a UL listed SVT 

• detachable power cord. 
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Notice for Korea 



Notice for Germany 

Hinweis fur Deutschland: Gerauschemission 

Larmangabe nach Maschinenlarmverordnung - 3 GSGV 
(Deutschland) 

LpA < 70db am Arbeitsplattz normaler Betrieb nach EN27779: 
11.92 



Notice for Japan 



zmmt, mmmmm i mmm±m\m£(. vcci ) ®m 



24 Turkce 



HP 17" Renkli Monitor Kullanici Kilavuzu 
Diizenleme Bilgileri 



TCO 99 

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has 
provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also 
contributed to reducing the burden on the environment and also to the further 
development of environmentally adapted electronics products. 

Why do we have environmentally labelled computers? 

In many countries, environmental labelling has become an established method for 
encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main 
problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that 
environmentally harmful substances are used both in the products and during their 
manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of 
electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later 
enter nature. 

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, 
that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural 
(external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative 
effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive 
waste) , it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running 
continuously and thereby consumes a lot of energy. 

What does labelling involve? 

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for 
international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme 
was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of 
Professional Employees) , Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for 
Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy 
Administration) . 

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, 
usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical 
and fire safety. 

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy 
metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated 
solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the 
manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in 
each country where the company implements its operational policy. 

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a 
certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one 
or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for 
the user. 

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of 
the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good 
usability. 
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Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this 
product. The complete environmental criteria document may be ordered from: 

TCO Development 

SE-114 94 Stockholm, Sweden 

Fax: +46 8 782 92 07 

Email (Internet): development@tco.se 

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be 
obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/ 
Environmental requirements 
Flame retardants 

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and 
housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% 
of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most 
flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are 
chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame 
retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to 
severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and 
mammals, due to the bio-accumulative 1 processes. Flame retardants have been found 
in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may 
occur. 

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 
grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. 
Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are 
available. 

Cadmium 2 

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of 
certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high 
doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating 
layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain 
any cadmium. 

Mercury 2 

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous 
system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that 
batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in 
any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. 

CFCs (freons) 

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used 
during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes 
used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage 
the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet 
light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence. 

Lead 2 

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead 
damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant 
TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been 
developed. 



1 . Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms 

2. Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative. 
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